Uintah County Library Historic Data Total Circulation Per Year 

















1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

25,119 

28,865 

28,881 

28,887 

27,946 

26,078 

36,256 

47,902 

57,154 

64,700 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

80,417 

80,079 

78,454 

97,748 

99,842 

91,509 

130,030 

146,819 

158,060 

162,283 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

174,199 

186,402 

214,917 

256,202 

280,158 

324,388 

347,848 

346,398 

366,080 

379,801 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

422,048 

460,211 

507,616 

524,461 

535,519 

535,000 

543,927 

494,576 

466,936 

500,306 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 




506,132 

422,864 

365,000 

398,899 

391,868 

403,462 

348,116 
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